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Resumen 

En mecánica clásica, este trabajo presenta definiciones alternativas 
de magnitudes angulares. 

Magnitudes Angulares 

Las magnitudes angulares para una partícula A de masa m a se definen con 
respecto a un vector posición r que es constante en magnitud y dirección. 


Momento Masa 

K a 

= m a (rx r a ) 

Momento Angular 

L fl = 

= m«(rx v a ) 

Momento Dinámico 

M a - 

= m a (r x a a ) 

Trabajo Angular 

w a = 

= ¡M a -d(rxr a ) 

Teorema 

w a -- 

= A i/ 2 m a (r x \ a ) 2 


Donde r a , \ a y a a son la posición, la velocidad y la aceleración de la 
partícula A. 

Las magnitudes angulares para un sistema de partículas se definen también 
con respecto a un vector posición r que es constante en magnitud y dirección. 
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